Dr Hieronim 


Urzedowskij} 


naczelny lekarz |. Obwodu Zaktadu Lecznictwa Pracowniczego м Krakowie 
zmart na posterunku lekarza dnia 14 wrzeSnia 1950 r., przezywszy lat 07. 
W Zmartym tracimy jednego z najbardziej oddanych ubezpieczonym i instytucji. 


Pogrzeb odbedzie sie w poniedziatek dnia 18 wrzesnia b. r. o godzinie 16-tej na cmentarzu 
rakowickim м Krakowie, o czym zawiadamiaja: 


DYREKCJE | 
Zakladu Lecznictwa Pracowniczego 


w Krakowie 


Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych 


w Krakowie 


